Inż. Józef Tomicki 


pierwszy dyrektor Zakładów elektrycznych miasta Lwowa 


przeżywszy lat 62, po krótkich cierpieniach, zasnął w Panu dnia 22 stycznia 1925 r. 
w Meranie. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odbędzie się w Krakowie w kościele S. S. Felicjanek przy 
ul. SŚmoleńskiej we wtorek dnia 3 lutego b. r. o godzinie 10 rano, poczem o godzinie 11 nastąpi 
eksportacja do grobu rodzinnego na cmentarzu rakowiekim. 


Na smutne te obrzędy zaprasza Rodzinę, Przyjaciół i Znajomych pozostała w nieutulonym żalu 


zona. 


Zakład pogrzebowy „Goncordia” Jana Wolnego Kraków, plac Szczepański 2 | o 2d og zr AW Pozo 


